160                                              I-   Die Gase.
oder
Fiihrt man dies in r^th ein, so wird
to = -L7p—9 = 1 — -^.........(3 a)
Hierfur kann auch geschrieben werden
__
oder
Wenn nun auch die hieraus zu errechnenden Werte von r\th zahlen-mafiig wegen der starken Veranderlichkeit der spez. Warmen nicht ganz richtig sein konnen, so lassen doch diese Ausdriicke den iiberragenden EinfluB des Verdichtungsverhaltnisses s bzw. der Drucksteigerung p^p^ erkennen. Je hoher die Kompression getrieben wird, desto grofier wird qtk. Die Erklarung dafiir 1st, neben der obigen Herleitung, der Umstand, dafi init zunehmendem Verdichtungsgrad auch das raumliche Ausdehnungsverhaltnis zunimmt, die Spannkraft der heitien Gase daher durch Expansion in hoherem Grade ausgeniitzt wird. Tatsachlich wiesen schon die ersten Ottoschen Mo-toren einen dreimal kleineren Gas verb rauch1) auf als die alteren Lenoirschen Maschinen, die ohne Gemengeverdichtung arbeiteten, und alle spateren Erfah-rungen haben bewieeen, dafi aus der gleichen Gasmenge ein um so hoherer Prozentsatz mechanischer Arbeit gewonnen wird, je hoher die Kompression gesteigert wird.                                                                    ?
Die heutigen mit Leuchtgas oder Kraftgas arbeitenden Motoren mit Ver-dichtung auf 12 bis 15 kg/qcm verwandeln unter giinstigen Umstanden bis ca. 34 v. H. des Heizwertes des verbrauchten Gases in indizierte Arbeit.
Fur
?<>_ 1 Pi     15 wiirde nach obiger Formel
'•=1 --      = °>5*-   (=5*v. H.)
Die groBe Abweichung zwischen dem errechneten Wert uncl dem tatsach-lichen kommt allerdings zu einena sehr erheblichen Teil auf Rechnurig der Warmeverluste durch Ubergang an das Kuhlwasser; zum anderen aber auf die Ungenauigkeit der Formel infolge der Annahme unveranderlicher spez. Warme.
Der Brennstoffverbrauch C* fur 1 PSiSt. ergibt sioh aus dem Heiz-wert H des Brennstoffs und dem thermischen Wirkungsgrad wie folgt. Bei vollstandiger Verwandlung der Verbrennungswarme in Arbeit wiirden aus 1 kg (bzw. 1 cbm) Brennstoff 427 H mkg gewonnen. Durch das Verfahren im Gas-motor lassen sioh hochstens r\t^ 427 H mkg gewinnen , mit 6Y/ kg (cbm) Brenn-stoff also
427 ^ OfjETmkg.
x) Wenn auch die Verdichtung nicht der einzige Grund dafiir war.stehen in der Beziehung
